HENRYHR WITOLD 


STEINKELLE 


Doktor wszech nauk lekarskich, lekarz miejski i kolejowy w Trzebini, 


przeżywszy lat 36, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł po długich a ciężkich 
cierpieniach w Krakowie, w dniu 26-ym marca Igoo roku. 


W nieutulonym żalu pozostala matka, brat i rodzina zapraszają Krewnych, Znajomych i Kolegów 
Zmarlego na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie dnia 28 b. m. o godzinie 4 popoludniu z domu 


ve 
e 


przedpogrzebowego na Cmentarzu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odbedzie sie we czwartek dnia 29 b. m. o godzinie g rano w kosciele OO, Kapucynow. 


Zaklad pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. 


